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Verdaging beslistermijn met zes weken, verplaatsen van de entree en het 
vervangen van de gevelkozijnen, Veerplein 1,3131 GX, Vlaardingen 

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verdaagd met 6 weken: 

Voor: het verplaatsen van de entree en het vervangen van de gevelkozijnen 
Locatie : Veerplein 1, 3131 GX 
Kenmerk : OVX-NR-2875 

Type aanvraag : omgevingsvergunning regulier 
Datum ontvangst: 3 december 2014 
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